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NARA RG104, Entry 1, Box 121 


[Abstract:] Statement of monies received for assays of ores &c. for Quarter Ending June 30, 


1880. 


(Copy) 


U.S. Mint Philada. 


June 30, 1880 


Assayer’s Quarterly Settlement of Moneys received for Assay of Ores, plate, jewelry, samples 
&c. (not deposited) 
























































April 3 P.L. Krider, Philada. $3.00 
4 R.N. Dorphley Arizona 3.00 
8 A.H. Brinton & Co. Montana 9.00 
10 R.J. Homes, New Mexico 5.00 
12 Clapp, Young & Co. Chicago 1.00 
14 P.C. Tomson, Utah 3.00 
May 13 Simone, Bro. & Co. Philada. 1.00 
15 Charles M. Nes, York Pa. 3.00 
16 L.F. Wilson, Kansas City 6.00 
20 Chihuahua Mining Co. Mexico 36.00 
June 4 A.H. McKelvy California 6.00 
14 Simons Bro. & Co. Philada. 1.00 
18 Clapp, Young & Co. Philada. 2.00 
23 Carrow, Bishop, & Co. Philada. 1.00 
$80.00 





Paid over herewith. 
(Signed) W.E. DuBois 


Assayer 





